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1108 ॥180:09%0/%.(૦ાઝઉતત.૦૦૦/1/8//. 240૦ 68 0554 
બળા તાણ100(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%રડટ0૬/તા) [992] 


1101 ॥190:/1%0% (૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ0(૯૩ા021ત2-000 


1887 -ઊપું/ત 52%/રડટ0૬મા) [992] 


1101 ॥190:/1%/%.(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું(ત 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥180:00%00/%.(૦ાઝઉતત.૦૦૦/1/8//. 240૦ 69 0554 
બતા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું( 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦ા0ઉતત.૦૦૦/10/8//. 240૦700554 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊપું/ત 52૪50૬4) [992] 


1108 ॥180:09%00/%. (૦તાઝઉતત.૦૦૦/10/8/. 240૦710554 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું(ત 52%રડટ0૬મા) [992] 


1108 ॥180:00%0/%. (૦ાઝઉતત.૦૦૦/10/8//. 240૦720554 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ા 52૪520૬4) [992] 


1101 ॥180:00%%0/%.(૦ાઝઉતત.૦૦૦/10/8//. 240૦730554 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%રડટ0૦/મા) [992] 


1108 ॥180:00%00/%.(૦ા0ઉતત.૦૦0/10/8/. 240૦740554 
બળા તાણ00(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥100:00%00/8.૦તાઝાઉતત.૦૦૯/10/8// 240૦750554 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંત(ા 52૪05૦04) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦ાઝાઉતત.૦૦૦/10/8//. 240૦760554 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52%રડટ0૬મા) [992] 


1108 ॥100:00%0/%.૦ા0તઉતત.૦૦૦/10/8//. 240૦779554 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ા 52%રડટ0૦મા) [992] 


1108 ॥180:09%0/%. (૦ાઝઉતત.૦૦૦/10/8/. 240૦780554 
બળા તાસ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%ડટ0૬/રા) [992] 


1108 ॥180:09%0/%.(૦ાઝાઉતત.૦૦૦/1/8/. 240૦790554 
બળા તાસ00(૯૭ા021ત2-000 


1887 -ઊમું/ત 52૪50૬4) [992] 


1108 ॥180:00%0/%. (૦તાઝઉતત.૦૦૦/10/8. 240૦80 0554 
બળા તાસ00(૦૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૯તાઝઉતત.૦૦૦/10/8/. 240૦81 0554 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ા 52%ડટ0૦/તા) [992] 


1108 ॥180:00%0/%. (૦ાઝઉતત.૦૦૯/10/8/. 240૦82 0554 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/તા 52૪520૦4) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦ાઝઉતત.૦૦૦/10/8/. 240૦ 83 0554 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ા 52૪50૬4) [992] 


1108 ॥180:00%00/%.(૯ાઝઉતત.૦૦૦/1/8/. 240૦84 0554 
બળા તાસા(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/તા 52%ડટ0૦/મા) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦ા0ાઉતત.૦૦૦/1/8//. 240૦ 85૦0554 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52ા%ડટ0૬મા) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦ાઝાઉતત.૦૦૯/1/8. 240૦88 0554 
બળા તાણ00(૦૩1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/તા 52%ડટ0૦/મા) [992] 


1101 ॥180:00%0/%.(૯તાઝઉતત.૦૦૦/10/8/. 240૦87 0554 
બળા તાણા(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52%રડટ0૬/તા) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦ાઝઉતત.૦૦૦/1/8//. 240૦ 88 0554 
બળા તાસ100(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊું/ત 52૪520૬4) [992] 


1108 ॥100:00%0/%.(૦ાઝઉતત.૦૦૦/10/8//. 240૦ 89 0554 
બળા તાસ00(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52૪50૬4) [992] 


1108 ॥100:00%0/%.(૦ાઝઉતત.૦૦૯/1/8. 240૦90 0554 
બળા તાસા(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52૪520૬4) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦ાઝઉતત.૦૦૯/10/8. 240૦91 0554 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું(તા 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦ા0ઉતત.૦૦૦/10/8//. 240૦ 92 0554 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦ાઝઉતત.૦૦૦/10/8//. 240૦33 0554 
બળા તાસ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊપું/ત 52ા%ડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥180:00%0/%. (૦ાઝઉતત.૦૦૦/1/8/. 240૦ 94 0554 
બળા તાણ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52%ડટ0૬/તા) [992] 


1108 ॥100:00%0/%.(૦ાઝઉતત.૦૦૦/10/8//. 240૦ 950554 
બળા તાસ100(621021ત2-૦000 


1887 -ઊપું/ 52૪50૦4) [992] 


1108 ॥100:09%00/%.(૯તાઝાઉતત.૦૦૦/10/8//. 240૦ 96 0554 
બળા તાસ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52૪50૦4) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦ા0તઉતત.૦૦૯/1/8//. 240૦97 0554 
બળા તાસ(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊું/ત 52૪520૬4) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦ાઝઉતત ૦૦/1/80. 240૦ 98 0554 
બળા તાસ0(૯૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%રડટ0૦/મા) [992] 


1108 ॥180:09%0/%. (૦ાઝઉતત.૦૦૦/10/8/. 240૦ 99 0554 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52%રડટા0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/1%/% (તાંઝવા1તત.૦૦૦0/1/8/ 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥100:00%0/%.(૦તાઝઉતત.૦૦૦/1/8/. 0૦ 101 0 554. 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%રડટ0૬મા) [992] 


1108 ॥180:00%%0/%. (૦ાઝઉતત.૦૦૦/1/8//. 940૦ 102 0554. 
બળા તા1001621021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52૪520૬4) [992] 


1108 ॥180:00%00/%.(૯તાઝઉતત.૦૦૦/1/8/. 20૦ 10301554. 
બળા તાસ00(૯૭1021ત2-€000 


1887 -ઊમું( 52ા%ડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥180:00%00/%.(૦તાઝાઉતત.૦૦૦/10/8//. 0૦ 104 0 554. 
બળા તાસ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52૪520૬4) [992] 


1101 ॥190:/1%/%(તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8/ 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52%ડટા0૬/મા) [992] 


1108 ॥100:00%0/%. (૦ા0ઉતત.૦૦૦/10/8/. 20૦ 10 0 554. 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52/5૬/40 [992] 


1108 ॥100:09%0/%.(૦ા0ઉતત.૦૦૦/1/8//. 20૦ 107 0 554. 
બળા તાસ00(૦૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52ા%ડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦ાઝઉતત.૦૦૯/1/8//. 20૦ 108 0 554. 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/તા 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/1%/%(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊુંગ/ા 52%/રડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦ાઝઉતત.૦૦૦/1/8/. 240૦ 110 0554. 
બળા તાસ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥180:09%0/%.(૦ાઝાઉતત.૦૦૦/10/8//. 2409 111 0554. 
બળા તાસ100(૦૩1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ા 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦ાઝાઉતત.૦૦૦/1/8//. 40૦ 11201554. 
બળા તાસ100(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52૪520૬4) [992] 


1108 ॥180:00%0/%. (૦તાઝાઉતત.૦૦૦/10/8//. 2409 11301554. 
બળા તાણ00(૦૭1021તત-૦000 


1887 -ઊમું/તા 52૪50૬4) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦ાઝતાઉતત.૦૦૦/10/8//. 240૦ 114 01554. 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ા 52૪520૬4) [992] 


1108 ॥180:00%10/%.(૦તાઝઉતત.૦૦૦/10/8/ 240૦ 11501554. 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-000 


1887 -ઊમું/ત 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥180:09%0/%.(૦ાઝઉતત.૦૦0/10/8//. 0૦ 116 0554. 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું(ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥180:09%0/%.(૦ાઝાઉતત.૦૦૦/1/8/. 240૦ 1170554. 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊપું/ત 52%ડટ0૬મા) [992] 


1108 ॥180:09%0/%.(૦ાઝઉતત.૦૦૦/10/8/. 2209 118 0554. 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/તા 52%રડટ0૦મા) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦તાંઝઉતત.૦૦૦/10/8//. 240૦ 119 0554. 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52૪520૬4) [992] 


1101 ॥190:1%0%(૯તાંઝવા1તત.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ00(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%રડટ0૦/મા) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦ા0ઉતત.૦૦૦/1/8//. 240૦ 121 0554. 
બળા તાસ00(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52ા%ડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥190:/9%/%(૯તાંઝવા1તત.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું(ત 52૪50૬ મા) [992] 


1101 ॥190:/1%/%(૯તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊું/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦ાઝઉતત.૦૦૦/1/8/. 0૦ 124 0 554. 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/1%/%(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ00(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦ાઝઉતત.૦૦૦/10/8. 0૦ 126 0554. 
બળા તાણ00(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/તા 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/1%/%(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥180:00%0/%. (૦તાઝાઉતત.૦૦૦/1/8//. 240૦ 128 0554. 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥100:00%00/%.(૦ાતાઉતત.૦૦0/10/8/. 220૦ 129 0554. 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥180:09%0/%.(૦ાઝાઉતત.૦૦૦/1/8// 0૦ 130 0554. 
બળા તાસ00(૦૩1021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52૪520૬4) [992] 


1108 ॥180:09%0/%. (૦તાઝાઉતત.૦૦૯/10/8//. 220૦ 131 0554. 
બળા તાણ00(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ા 52૪520૬4) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૯તાઝઉતત.૦૦૦/10/8//. 240૦ 132 0554. 
બળા તાસ(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%/રડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥180:09%0/%.(૦ાઝઉતત ૦૦૯108 90૦ 13301554. 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ા 52૪520૬4) [992] 


1108 ॥180:00%0/%. (૦ાઝઉતત.૦૦૦/1/8//. 2209 134 ૦ 554. 
બળા તાસ00(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥180:09%0/%.(૦ાઝાઉતત.૦૦૦/10/8//. 240૦ 1350 554. 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊું/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦તાઝઉતત.૦૦૦/10/8//. 90૦ 136 0 554. 
બળા તાસ00(૦૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%રડટ0૦/મા) [992] 


1108 ॥180:00%00/%.(૦ાઝઉતત.૦૦૯/1/8//. 2409 137 0 554. 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52૪50૬4) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦ાઝઉતત.૦૦૦/1/8/. 920૦ 138 0 554. 
બળા તાણ1001૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52૪520૬4) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦ાઝઉતત.૦૦૯/1/8/. 0૦ 13901554. 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊું/ત 52%ડટ0૦/મા) [992] 


1108 ॥180:00%0/.૯તાઝઉતત.૦૦૦/1/8/. 0૦ 140 0 554. 
બળા તાણ00(૦૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊું/ત 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥100:00%0/%.(૦ા0ઉતત.૦૦૦/1/8/. 220૦ 141 01554. 
બળા તાણ100(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊું/ત 52૪520૬4) [992] 


1108 ॥180:00%00/%.(૯ાઝઉતત.૦૦૦/1/8/. 2409 142 0 554. 
બળા તાસા0(૦૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52૪50૬4) [992] 


1108: (11040706 (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/19/20)/ 2209 143 01554. 
બળા તાસ00(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/1%/%(ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાણ00(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊપું/ત 52૪50૬4) [992] 


1108 ॥100:00%0/%.(૦ા0ઉતત.૦૦૦/10/8//. 2209 1450 554. 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/1%0%(તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ00(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/મ 52૪520૬4) [992] 


1108: (11040706 (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/19/20) 40૦ 147 0 554. 
બળા તાસ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ા 52૪50૬4) [992] 


1108 ॥190:/1%/%(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાણ(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ઝ 52%ડ20૬/81 [992]. 


1108: (11040706. (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/19/20) ઇ૦ 149 01554. 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમૂંગ(ા 52૪05૦0૧૦4) [992] 


1101 ॥190:/1%/%(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાણા0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊુંગ/ત 52૪50૬4) [992] 


1108: (110:/4/%0% (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/19/20) 220૦ 151 0554. 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52%રડટ0૬મા) [992] 


1108: (11040706. (૦ત1ા1ત2.૦૦01/10/20)/ 240૦ 152 0554. 
બળા તાસ100(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ(મા 52૪0520972 [992]. 


110 ॥110:/0/%7 1૪તા0ાતં/.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ100(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ(ત 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/1%0%(તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8)/ 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-000 


1887 -ઊું/ત 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1101 (110:/0/%7%.૪તા0ાતં.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊુંગ/ત 52%ડટ0૬મા) [992] 


1101 ॥190:/1%0%(૯તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/1/8/ 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/મ 52ા%ડટ0૬/મા) [992] 


1101 (10:/0/%7./૪તા0ાતં/.૦01/10/20) 
બળા તાણ0(૦૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું( 52%રડટ0૬મા) [992] 


1101 ॥190:/1%0%(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/1/2/ 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52૪520૬4) [992] 


1108: (11040706 (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/19/20)/ 20૦ 159 0 554. 
બળા તાસ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ા 52૪50૬4) [992] 


1101 (180:/0/%7% 1છતા0ાતં/.૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું૧/2 52%ડ209/20 [992]. 


1108: (11041706 (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/19/20)/ 2409 161 0554. 
બળા તાણ(૦૭ા021તત-૦000 


1887 -ઊમુંગ/તા 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥110:/0/%7.૪તા0ાતં/.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ઝા 52ા%ડત0૬/0 [992], 


1108 (110:00/%7.૪તા0ાતં/.૦૦01/10/20) 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-૦000 


1101 (110:/%/%7.૪તા0ાતં/.૦૦01/10/20) 
બતા તાણ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊું/મ 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥110:/0/%7 ૪તા0ાતંઝ/.૦૦01/10/20) 
બતા તાસ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/તા 52૪50૦4) [992] 


1101 ॥190:/1%0%(તાંઝવા1તતા.૦૦00/10/8/ 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52૪50૬4) [992] 


1108: (11040706 (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/19/20)/ 220૦ 167 0 554. 
બળા તાસ00(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ( 52૪05૦0૧૦4) [992] 


1101 ॥190:9%0%(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાણ00(૯૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊું/ત 52%રડટ0૬/મા) [992] 


110 (180:/%/%7%.1છતા0ાતં/.૮૦01/10/20) 
બળા તાસ(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ(ઝા 52૪05૦0410 [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦ાઝઉતત.૦૦૦/10/8/. 40૦ 170 0 554. 
બતા તાણ(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊપુંગ/ત 52ા%/રડટ0૬/મા) [992] 


1108: (11040706 (૦તાા1ત2.૦૦01/10/20) 2209 171 0554. 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊુંગ(ા 52૪05૦0940 [992] 


1108 ॥180:00%00/%.(૯તાઝઉતત.૦૦૦/1/8// 2209 1720554. 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ઝ 5તા%ડત09/20 [992]. 


1108: (110:/4/%0% (૦તા1ત2.૦૦૦1/19/20) 240૦ 17301554. 
બળા તાસ00(૦૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/તા 52૪50૬4) [992] 


1108: (11040706 (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/19/20)/ 2209 174 01554. 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52૪50૬4) [992] 


1108: (110:/41%0% (૦તાા1ત2.૦૦૦1/10/20) 220૦ 17501554. 
બળા તાણ00(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ા 52%ડ209/0 [992], 


1108: (11040706 (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/10/20) 2209 176 0 554. 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ઝ 52%ડ209/1 [992]. 


1101 (180:/%/%7%.1છતા0ાતંઝ/.૮૦01/10/20) 
બતા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52%ડટ0૬/તા) [992] 


1108: (11041706 (૦ત1ા1ત2.૦૦01/19/20)/ 2209 178 0554. 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52%રડટ0૬/તા) [992] 


1108: (11040706 (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/19/20) 2409 179 0554. 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52૪50૬4) [992] 


1101 ॥110:/0/%7 #૪તા0ાતં/.૮૦01/10/20) 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52૪50૬4) [992] 


1108: (1100401706 (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/10/20)/ 220૦ 181 ૦554. 
બળા તાસ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ(ા 52૪25૩0૧૦૩) [992] 


110 (180:/%/%7%./છતા0ાતં/.૦૦0/10/20) 
બળા તાસ00(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%/રડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥110:/%/%7.૪તા0ાતં/.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊું/ત 52%ડટ0૬/તા) [992] 


1101 ॥190:/1%/%(તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2)/ 
બળા તાણ0(૯૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું(ત 52૪50૬4) [992] 


1101 ॥190:/1%/%(૯તાંઝવા1તતા.૦૦00/10/2/ 
બળા તાસ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52૪50૬4) [992] 


1101 ॥190:/9%/%(૯તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8/ 
બતા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊું/ 52૪50૬ મા) [992] 


1108: (11041706. (૦તાા1ત2.૦૦01/19/20)/ 2209 187 ૦ 554. 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું( 52૪50૬4) [992] 


1101 ॥190:/1%%(૯તાંઝવા1તતા.૦૦00/10/2/ 
બળા તાસા0(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊુંગ/ત 52૪50૬4) [992] 


1101 ॥110:/0/%7.૪તા0ાતંઝ/.૦૦01/10/20) 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ(ા 52૪5૦0૦4) [992] 


1101 ॥190:/1%/%(૯તાંઝવા1તત.૦૦૦0/10/8)/ 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52ા%ડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥100:00%0/%.(૦તાઝાઉતત.૦૦૦/1/8//. 920૦ 191 0554. 
બળા તાણ(૯૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊુંગ/મ 52ા%ડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:9%0%(૯ઢાંઝવા1તત.૦૦૦0/10/2/ 
બતા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊપું/ત 52%/તડટ0૬મા) [992] 


1108 (110:/0/%7%.છતા0ાતંઝ/.૦૦01/10/20) 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊુંગ(ઝા 50૪0520741 [992]. 


1101 (110:/0/%7%.૪તા0ાતં/.૦૦01/10/20) 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52ા%ડટ0૬/મા) [992] 


1108: (11040706 (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/10/20) ૦ 1950 554. 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું(મા 52૪5૦0૦4) [992] 


1101 ॥190:1%0%(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8/ 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ઝ 52%ડ209/20 [992]. 


1108: (11040706 (૦તાા1ત2.૦૦૦1/19/20)/ 2209 197 0 554. 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊપું(ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1101 (110:/0/%7.૪તા0ાતં/.૦0/10/20) 
બળા તાસા0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમૂં/ઝ 52ા%ડત09/20 [992]. 


1101 ॥110:/0/%7 #છતા0ાતં/.૮૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1101 (110:/0/%7 #છતા0ાતં.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52૪50૬4) [992] 


1108: (11040706 (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/19/20)/ 9209 201 0554. 
બળા તાસ100(૯૭1021ત2-000 


1887 -ઊમું/ 52૪520૦4) [992] 


1101 (10:/0/%7.છતા0ાતં/.૦૦01/10/20) 
બળા તાણ(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું૧/2 52૪5209720 [992]. 


1108 (180:0%/%7.છતા0ાતં/.૮૦01/10/20) 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1108: (11040706 (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/19/20)/ 240૦ 204 0 554. 
બળા તાસ00(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ઝ 52ા%ડત09/20 [992], 


110 ॥110:/%/%7%.૪તા0ાતં.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું૧/2 52%ડ209/1 [992]. 


110 (180:/0/%7.૪તા0ાતં/.૦૦01/10/20) 
બળા તાણ(૯૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊપું/ 52%ડત09/20 [992]. 


110 (110:/0/%7%.1છતા0ાતં/.૦01/10/20) ઇ0૦ 207 0 554. 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું(ત 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1108 (180:00/%7%.૪તા0ાતં.૮૦0/10/20) 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%ડટ0૬/તા) [992] 


1101 (110:/0/%7.૪તા0ાતંઝ/.૦૦01/10/20) 
બળા તાણ100(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ(ા 52૪05204) [992] 


1108: (11041706 (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/10/20)/ 240૦ 210 0554. 
બળા તાણ00(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊપું/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1108: (11040706 (૦તાા1ત2.૦૦૦1/19/20) 209211 0554. 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ(મા 52૪05૦0૧૦4) [992] 


1108: (11040706 (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/19/20)/ 240૦2120554. 
બળા તાણ(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/2 52%ડ209/10 [992]. 


1108: (11041706 (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/10/20) 20૦21301554. 
બળા તાસ0(૦૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ(ા 52૪05૦0૧૦4) [992] 


1101 ॥180:00%0/%.(૦ાઝઉતત.૦૦૦/10/8//. 220૦ 214 0554. 
બળા તાસ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52૪520૬4) [992] 


1108: (11040706. (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/10/20)/ 20૦21501554. 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/તા 52%રડટ0૦મા) [992] 


1108: (11040706 (૦ત1ા1ત2.૦૦01/10/20)/ 220૦ 216 0554. 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52ા%ડ209/20 [992]. 


1108: (11040706 (૦તાા1ત2.૦૦૦1/19/20) 20૦217 0554. 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦ાલઉતત.૦૦૦/10/8/. 220૦218 0554. 
બળા તાસ100(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1108: (11040706 (૦તાા1ત2.૦૦૦1/19/20)/ 220૦219 0554. 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/1%/%(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8/ 
બળા તાસ0(૦૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊુંગ/ત 52ા%ડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥180:/0/%7 /૪તા0ાતં/.૦૦01/10/20) 
બળા તાણ100(૦૭1021ત2-000 


1887 -ઊમુંગ(ા 52૪05૦0૧૦4) [992] 


1101 (110:00/%7 /છતા0ાતંઝ/.૮૦01/10/20) 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/મ 5ા%ડટ0૦/મા) [992] 


1101 (180:/%/%7.#૪તા0ાતંઝ/.૦૦01/10/20) 
બળા તાણ00(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1108: (11040706 (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/10/20) 220૦ 224 0 554. 
બળા તાણ00(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52૪5209720 [992], 


1101 (110:/0/87.1૪તા0ાતં/.૦૦01/10/20) 
બળા તાણ00૯21021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52૪520૬4) [992] 


1101 ॥190:/1%/%(તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ા 52%ડત0૬/ [992], 


1101 (180:/0/%7.છતા0ાતં/.૦૦01/10/20) 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊું/ત 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/9%/%(૯તાંઝવા1તતા ૦૦૦0108 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊુંગ/ત 52%રડટા0૬/મા) [992] 


1101 (180:/%/%7.૪તા0ાતં.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52ા%રડટ0૬મા) [992] 


1108 ॥100:00%00/%.(૦તાઝઉતત.૦૦૦/10/8//. 0૦ 230 0 554. 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1101 (110:/0/%7 #૪તા0ાતં/.૦01/10/20) 
બળા તાસ1001621021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52%રડટ0૬/તા) [992] 


1101 ॥190:/1%/% તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8/ 
બળા તાસ100(૯૭1021ત2-000 


1887 -ઊમું/ત 52%ડ209/20 [992]. 


1101 (110:/0/%7%.1છતા0ાતંઝ/.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૦૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊપુંગ/ત 52%ડટ0૦/મા) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦ાઝઉતત.૦૦૦/1/8//. 2209 234 ૦ 554. 
બળા તાસા00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1108: (11041706 (૦ત1ા1ત2.૦૦01/19/20)/ 240૦ 2350 554. 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ(તા 52%ડટ0૦મા) [992] 


1101 (180:00/%7.૪તા0ાતં.૦૦0/10/20) 
બળા તાસ00(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52ા%ડ209/20 [992]. 


1108: (11040706 (૦ત1ા1ત2.૦૦01/19/20) 240૦ 237 0 554. 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-000 


1887 -ઊમું/તા 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦ા0ાઉતત.૦૦૦/10/8/. 920૦ 238 0 554. 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊું/ા 52%ડટ0૬મા) [992] 


1101 ॥110:/0/%7.૪તા0ાતં.૦01/10/20) 
બળા તાસ0(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%રડટ0૬/તા) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦ા0ઉતત.૦૦૯/10/8/ 20૦ 240 0 554. 
બળા તાણ0(૦૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52૪520૬4) [992] 


1108: (11040706 (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/19/20)/ 220૦ 241 01554. 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/તા 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦તાઝઉતત.૦૦૦/10/8/. 220૦ 24201554. 
બળા તાસ00(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1108: (11040706 (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/19/20) 220૦ 243 0 554. 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52૪50૬4) [992] 


1101 ॥190:/9%/%(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8/ 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ઝ 52ા%ડ209/20 [992]. 


1108: (11040706 (૦ત1ા1ત2.૦૦1/19/20)/ 220૦ 2450 554. 
બળા તાસ0(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ(ા 52૪5૦0૧૦૩0 [992] 


તા 1૦ 246 ૦/ 554 
110 (00:70 /હતાઝલાતત.€૦0019/4 2900 246. 
નાહં! તાણા (૦૦00102 -૦000 


1887 -ઊમું/ઝ 52%5209/1 [992]. 


1108: (11041706 (૦ત1ા1ત2.૦૦01/10/20)/ 220૦ 247 0 554. 
બળા તાણ(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમૂંગ(ા 52૪25૦0૧૦4) [992] 


તા 1૦ 248 ૦/ કક4 
180 (00:70 /હતાઝલાતત.€૦0019/ત% 290૦ 248. 
જહાં! તાણા (૦૦00102૦00 


1887 -ઊમું/ 5તા%ડત09/20 [992], 


1108: (11040706 (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/19/20)/ ઇ0૦ 249 0 554. 
બળા તાસ0(૦૭ા021તત-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%રડટ0૦/તા) [992] 


1101 ॥190:/9%0%(૯તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8/ 
બળા તાણ00(૦૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52ા%ડટ0૦/મા) [992] 


1108: (110:/41%0% (૦ત1ા1ત2.૦૦01/10/20)/ ઇ0૦ 251 ૦554. 
બળા તાસ00(૦૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊુંગ(ત 52%રડટ0૬મા) [992] 


1108 ॥180:09%0/%.(૦ાઝાઉતત.૦૦૦/1/8/. 0૦ 252 ૦ 554. 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-000 


1101 (110:/0/%7% ૪તા0ાતંઝ/.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું(ત 52%ડટ0૬મા) [992] 


1108 (180:/0/%7%.૪તા0ાતં/.૦૦01/10/20) 
બતા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું૧/2 52ા%ડ209/210 [992]. 


1108: (11040706. (૦ત1ા1ત2.૦૦01/10/20)/ છ 255 ૦ 554. 
બળા તાસ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥110:/0/%7 /છતા0ાતં/.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ0(૯૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊખુંગ/ત 52ા%ડટ0૬મા) [992] 


110 ॥110:/%/%7.૪તા0ાતંઝ/.૮૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૯૭ા021ત2-€000 


1887 -ઊમું( 52%ડટ0૬મા) [992] 


110 (110:/0/%7% /૪તા0ાતં.૮૦01/10/20) 
બળા તાસ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/તા 52૪520૬4) [992] 


1108: (11000706 (૦તાા1ત2.૦૦૦1/10/20) 90૦ 259 0 554. 
બળા તાસ(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%રડટ0૬/મા) [992] 


પતા 00 260 6554. 
101.- 110:0%%0% 1૦12ાતતા ૮૦૮00104 
બળતા 00168/68102162(.૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52૪50૬4) [992] 


1108: (11040706 (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/19/20)/ ઇ20૦ 261 0554. 
બતા તાસ00(૦૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52૪50૬4) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦ાઝઉતત.૦૦૦0/10/8//. 2209 262 0 554. 
બળા તાસ(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમૂં૧/ઝ 52%ડ209/10 [992]. 


110 (110:/0/%7.૪તા0ાતંઝ/.૦૦01/10/20) 2209 263 0 554. 
બતા તાસ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ઝા 52%ડત0૬/1 [992]. 


1108: (11040706 (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/19/20)/ 220૦ 264 ૦ 554. 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1101 (180:/0/%7 /૪તા0ાતં/.૦૦01/10/20) 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥180:09%00/%.૦તાંઝઉતત.૦૦૦/1/8/ 220૦ 266 0 554. 
બળા તાણ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊુંગ/ત 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1108: (11040706 (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/19/20)/ 220૦ 267 0 554. 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-000 


1887 -ઊમું/તા 52%રડટ0૬/તા) [992] 


1108 ॥180:00%0/%. (૦ાઝઉતત.૦૦૦/10/8/. 920૦ 268 0 554. 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52૪50૬ મા) [992] 


1108: (11040706 (૦ત1ા1ત2.૦૦01/19/20)/ ઇ0૦ 269 0 554. 
બળા તાસ00(૯૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/તા 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥180:09%0/%.(૦તાઝઉતત.૦૦૦/10/8//. 1૦ 270 0554 
બળા તાસા(૦૭ા021ત2-૦000 


1101 (180:00/%7%./૪તા0ાતં/.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52%રડટ0૬મા) [992] 


1108 ॥100:00%00/%.(૦ાઝાઉતત.૦૦૦/1/8/. 40૦2720554. 
બળા તાણા0(૦૩ા021ત2-૦000 


1101 ॥180:/%/%7% /૪તા0ાતંઝ/.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૯૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52૪50૬4) [992] 


1108 ॥180:00%00/%. (૦ાઝાઉતત.૦૦૯/1/8//. 220૦ 274 ૦ 554. 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


110 (180:/0/%7./૪તા0ાતં.૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/તા 52%ડટ0૬મા) [992] 


1108 ॥180:00%00/%. (૦ાઝઉતત.૦૦૦/1/8//. 220૦ 276 0 554. 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%/રડટ0૬મા) [992] 


1108: (110:/4/%0% (૦ત1ા1ત2.૦૦01/19/20)/ 220૦277 0554. 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું(મા 52૪05૦0૧૦4) [992] 


1108 ॥100:00%00/%.(૯તાઝાઉતત.૦૦૦/10/8/. 40૦278 0554. 
બળા તાણ100(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1108: (110:/4/%0% (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/19/20)/ 40૦279 0554. 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/9%/%.(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1101 (180:/0/%7%.૪તા0ાતંઝ/.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊપું/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/3%/%(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8/ 
બળા તાસ00(૦૩ા021ત2-000 


1887 -ઊુંગ/ત 52૪520૬4) [992] 


1101 ॥180:/0/%7.૪તા0ાતં/.૦/10/20) 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/1%0%(૯તાંઝવા1તત.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ00(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52૪520૬4) [992] 


110 ॥110:/%/%7%.1છતા0ાતંઝ/.૦૦01/10/20) 
બળા તાણ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું(ત 52૪520૬4) [992] 


1101 ॥190:/9%/%(૯ઢાંઝવા1તત.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊપું/ 52૪520૬4) [992] 


1108: (110:/01%0% (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/10/20)/ 220૦ 287 ૦ 554. 
બળા તાણ00(૦૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1101 (110:/0/%7.છતા0ાતં/.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊું/ત 52૪520૦4) [992] 


1101 (180:/0/%7%.૪તા0ાતં.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ100(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52૪50૬4) [992] 


1101 ॥190:/1%0%(૯તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8/ 
બળા તાણ100(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52૪50૬4) [992] 


1108: (11040706 (૦ત1ા1ત2.૦૦01/19/20)/ 220૦ 291 0554. 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું(ા 52%રડટ0૬મા) [992] 


1101 ॥190:1%/%(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ00(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52૪50૬4) [992] 


1101 ॥190:/1%0%(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બતા તાણ(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52%રડટ0૦/મા) [992] 


1108 ॥180:00%0/%. (૦તાઝઉતત ૦૦/1/80. ઇ0૦ 294 ૦ 554. 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52૪520૬4) [992] 


1108 ॥100:00%0/%.(૦તાઝાઉતત.૦૦૦/10/8//. 22૦ 2950 554. 
બળા તાસ0(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥180:00%10/%.(૦તાઝઉતત.૦૦૦/10/8// 920૦ 296 0 554. 
બળા તાસ1001૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52૪50૬4) [992] 


1108 ॥180:00%00/%.(૦ાઝાઉતત.૦૦૦/10/8//. 240૦ 297 0 554. 
બળા તાસા00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ(તા 52૪50૦4) [992] 


1108 ॥180:09%0/%.(૦ા0ઉતત.૦૦૦/10/8/. ઇ0૦ 298 0 554. 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%રડટ0૬મા) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦ાઝાઉતત.૦૦૦/1/8/. 2૦ 299 01554. 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું(ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૯ા0ઉતત.૦૦૦/1/8//. ૦ 300 0554. 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%/રડટ0૬/મા) [992] 


110 ॥180:/%/%7.છતા0ાતંઝ/.૦૦01/10/20) 
બળા તાણ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊુંગ/ત 52૪50૦4) [992] 


1101 ॥190:/9%0%(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊુંગ/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥110:/0/%7%.૪હા0ાતં/.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ા 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/3%0%(૯તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2)/ 
બળા તાસ00(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊપું/ત 52%ડટ0૬/રા) [992] 


1101 ॥110:/0/%7 #૪તા0ાતં/.૦01/10/20) 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52૪50૬4) [992] 


1101 ॥190:/1%/%(તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાણ0(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1101 (180:/0/%7%.1છતા0ાતં.૦૦01/10/20) 
બળા તાણ0(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1101: ॥190:1%0%(તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8/ 
બળા તાણ100(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊું/ 52%રડટ0૬/મા) [992] 


110 ॥180:/%/%7.૪તા0ાતંઝ/.૦૦01/10/20) 
બળા તાણ(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%ડટ0૬મા) [992] 


1108: (11040706 (૦તા0ા1ત2.૦૦૦1/10/20)/ ઇ0૦ 310 0554. 
બળા તાણ00(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ઝ 52%5209/20 [992]. 


1108: (110:/41%0% (૦તાા1ત2.૦૦01/10/20)/ ઇ0૦ 311 0554. 
બળા તાસ0(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊુંગ/મ 52%/તડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥180:00%10/%.(૦ા0ઉતત.૦૦૦/1/8/. ઇ0૦ 312 0 554. 
બળા તાસ00(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1108: (11040706 (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/19/20)/ 0૦ 31301554. 
બળા તાસ(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ઝા 52%ડ20૬/1 [992], 


1108: (11040706. (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/10/20)/ 240૦ 314 0 554. 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊુંગ/ત 52ા%ડટ0૬/મા) [992] 


1108: (11041706 (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/19/20) ઇ0૦ 31501554. 
બળા તાસ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥100:00%0/%. (૦ાઝતાઉતત.૦૦૯/1/8//. ઇ0૦ 316 0 554. 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/મ 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1108: (110:/41%06(૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/10/20) ઇ0૦ 317 0 554. 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું( 52%રડટ0૬/તા) [992] 


1108 ॥180:09%0/%.(૦ાઝઉતત.૦૦૦/10/8//. 220૦ 318 0 554. 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1108: (11040706 (૦ત1ા1ત2.૦૦01/19/20) 0૦ 319 0 554. 
બળા તાણ0(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊુંગ/ત 52૪50૬4) [992] 


1101 ॥190:/1%/%(૯તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમૂં/2 52%ડ209/20 [992]. 


1108: (11040706. (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/10/20)/ 220૦ 321 0554. 
બળા તાસ(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%/રડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/1%0%(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8/ 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52ા%ડટ0૬/તા) [992] 


1101 (110:/0/%7.૪તા0ાતં/.૦/10/20) 
બળા તાસ(૦૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમૂં/ 52૪520૬4) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦ાઝાઉતત.૦૦૯/1/8/. 220૦ 324 ૦ 554. 
બળા તાસ00(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊપુંગ/ત 52%રડટ0૦/મા) [992] 


110 ॥110:/0/%7%.છતા0ાતં/.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું( 52૪520૬4) [992] 


1101 (110:/%/%7 /૪તા0ાતંઝ/.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52૪50૬4) [992] 


1108: (11041706 (૦ત1ા1ત2.૦૦01/19/20)/ 220૦ 327 0 554. 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/તા 52%રડટ0૬/મા) [992] 


110 (180:/0/%7.૪તા0ાતં/.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 5ત%/રડટ0૬/મા) [992] 


1101 (110:/0/%7% 1૪તા0ાતંઝ/.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ0(૦૭ા021તત-૦000 


1887 -ઊુંગ(ત 52૪520૬4) [992] 


1101 ॥190:/1%0% (૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊું/ત 52%/રડટ0૬મા) [992] 


110 (110:/%/87%.1૪તા0ાતં.૦૦01/10/20) 
બળા તાણ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52૪50૬4) [992] 


1101 ॥190:/1%%(ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાણ00(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 5ત%ડટા0૬/તા) [992] 


11018 (110:/0/%7%.૪તા0ાતંઝ/.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-000 


1887 -ઊમું/ત 52ા%ડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/9%/%(૯તાંઝવા1તત.૦૦૦0/10/2)/ 
બળા તાસા(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52૪520૬4) [992] 


1101 ॥190:/1%/%(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ0(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊું/ત 52%/રડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/9%/%(૯તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસા(૯૭ા021તત-૦000 


1887 -ઊમું૧(21 52૪520૦4) [992] 


1101 ॥190:1%/%(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ0(૦૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊું/તા 52%રડટ0૦/મા) [992] 


1101 ॥190:/1%/%(૯તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાણ00(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52૪520૬4) [992] 


110 (10:/%/%7.૪તા0ાતં.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ100(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/1%0%(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસા0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52%ડટ0૬/ મા) [992] 


1101 ॥190:/1%/% (તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/1/8/ 
બળા તાસ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/તા 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:1%/%(૯તાંઝવા1તતા.૦૦00/10/8/ 
બળા તાસ00(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊુંગ/ત 52%/રડટા0૬/મા) [992] 


1101 ॥110:00/%7.૪તા0ાતં.૦૦01/10/20) 
બળા તાણ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊું/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥180:/%/%7%.૪તા0ાતં/.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52%5209/20 [992]. 


110 (110:/%/%7% ૪તા0ાતં/.૦01/10/20) 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/3%/%(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦00/10/8)/ 
બળા તાસ00(૦૩1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52૪520૬ મા) [992] 


1101 ॥10:/0/%7.#૪તા0ાતં/.૦01/10/20) 
બતા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52૪50૬4) [992] 


1101 ॥190:9%0% (તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8/ 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊું/ત 52ા%ડટ0૬મા) [992] 


110 (180:/%/%7% #૪તા0ાતં.૮૦0/10/20) 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-000 


1887 -ઊુંગ/ત 52૪520૬4) [992] 


1101 ॥190:/9%0%(૯તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/1/8/ 
બળા તાસ00(૦૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52%રડટ0૬મા) [992] 


110 (110:/0/%7.૪તા0ાત2.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊપું/ત 52૪520૬4) [992] 


1101: ॥190:1%00%(૯તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2)/ 
બળા તાણ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊુંગ( 52૪5૦0૦4) [992] 


11018 (110:/0/%7% 1૪ા0ાતં/.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/9%/%(૯તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8/ 
બળા તાણ100(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ(ત 52%રડટ0૬/મા) [992] 


110 ॥110:/0/%7%.૪તા0ાત2.૦0/10/20) 
બળા તાણ00(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52૪50૬4) [992] 


1101 ॥190:1%0%(તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8)/ 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/1%/% (તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8/ 
બળા તાણ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/0%/%તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%રડટ0૦/મા) [992] 


1101 (110:/0/%7.1૪તા0ાતં.૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/1%0%(૯તાંઝવા1તત.૦૦૦0/10/8/ 
બળા તાસ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/તા 52%/રડટ0૬મા) [992] 


1101 ॥110:/0/%7 #૪તા0ાતં.૮૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૦૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/મ 52%રડટ0૬મા) [992] 


1101 ॥190:/1%/%(૯તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2)/ 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52%ડટ0૦/મા) [992] 


1101 ॥190:/1%%.(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8)/ 
બળા તાણ00(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊું/ત 52૪520૬4) [992] 


1101 ॥190:/1%/% (૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8/ 
બળા તાણ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52ા%ડટ0૬/મા) [992] 


1101 (180:/0/%7%.૪તા0ાતં.૦01/10/20) 
બળા તાસા0(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊપું/ત 52૪50૬4) [992] 


1101 ॥190:/1%/%(તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ા 52%રડટ0૬મા) [992] 


1101 (110:0%/%7%./૪તા0ાતં/.૦૦01/10/20) 
બળા તાણ0(૦૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમૂંગ/ 52૪50૬4) [992] 


1108 ॥190:/9%/%(૯તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8/ 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊુંગ/ત 52%રડટા0૬/મા) [992] 


1101 (180:/%/%7.છતા0ાતંઝ/.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊું/ત 52૪50૬4) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.૦તાઝાઉતત.૦૦૦/10/8//. ઇ0૦ 370 0 554. 
બળા તાસ100(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊું/ત 52%/રડટ0૬/રા) [992] 


1108: (11040706. (૦તાા1ત2.૦૦01/10/20)/ 220૦ 371 0554. 
બળા તાણ00(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું( 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦ા0ાઉતત.૦૦૦/10/8//. ઇ0૦ 372 0 554. 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊું/તા 52૪50૬4) [992] 


1108 ॥180:00%00/%.(૦ા0ઉતત.૦૦૦/10/8/. 0૦ 3730 554. 
બળા તાસ00(૯૭1021ત2-000 


1887 -ઊમું/ 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1108: (11041706 (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/19/20)/ ઇ0૦ 374 0 554. 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52%ડત09/20 [992]. 


110 (110:/%/%7 #છતા0ાતં/.૦૦01/10/20) 0૦ 375 0 554. 
બળા તાસ00(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%ડટ0૬મા) [992] 


1108: (11041706. (૦ત11ત2.૦૦૦1/10/20) ઇ0૦ 376 0 554. 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 5તા%ડત09/20 [992]. 


1108 ॥10:/%/%7.૪તા0ાતંઝ/.૮૦01/10/20) 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું૧/ઝ 52%ડત0૬/10 [992]. 


1108: (11040706 (૦ત1ા1ત2.૦૦01/19/20) ઇ20૦ 378 0 554. 
બળા તાસ00(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ઝ 52%ડ209/20 [992]. 


1101 (110:/0/%7 #૪તા0ાતંઝ/.૦૦01/10/20) ઇ0૦ 379 0 554. 
બળા તાણ00(૦૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું૧/મા 52૪5209720 [992]. 


1101 (110:00/%7%.1૪તા0ાતં/.૮૦01/10/20) 
બળા તાણ00(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમૂં/2 52%5209/20 [992]. 


1101 ॥110:/0/%7.૪તા0ાતં.૦01/10/20) 
બળા તાસ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું(મ 52૪5209720 [992]. 


1101 ॥190:1%0%(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/2 52%ડ209/20 [992]. 


110 (180:/%/%7%.છતા0ાતંઝ/.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊૂંત(ા 52૪5૦0૦4) [992] 


1108 ॥110:/0/%7.૪તા0ાતં.૦૦0/10/20) 
બળા તાસ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%5209/81 [992], 


110 ॥110:/%/%7%.1૪તા0ાતં2.૦૦0/10/20) 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊુંગ(ા 52૪05૦0૧૦૩) [992] 


1101 (180:/%/%7 #૪તા0ાતં/.૦01/10/20) 
બળા તાસ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52૪50૬4) [992] 


1101 (110:/%/%7%.#૪તા0ાતં/.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું#ત 52૪50૬4) [992] 


1108 ॥190:1%0%(૯તાંઝવા1તત.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તા0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52%ડત09/20 [992]. 


1101 (180:/%/%7 #૪તા0ાતંઝ/.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૦૩1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું૧/ઝ 52%ડત09/10 [992]. 


1101 (110:/%/%7.#૪તા0ાતંઝ/.૦૦01/10/20) 
બળા તાસા(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ઝ 52%રડત09/20 [992]. 


110 (110:/%/%7% #૪વા0ાતં/.૦૦01/10/20) 0૦ 391 0 554. 
બતા તાસા(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ઝ 52ા%ડત09/20 [992]. 


1101 (110:/0/%7%.છતા0ાતંઝ/.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ઝ 52%ડત09/10 [992]. 


1101 (110:/%/%7.૪તા0ાતં/.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૦૩ા021તત-000 


1887 -ઊમું૧/ઝા 52%ડ209/0 [992]. 


1108 ॥110:/%/%7%.છતા0ાત2.૦૦0/10/20) 
બળા તાસ00(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ઝા 52%ડ20૬/0 [992], 


1101 (110:/0/%7.૪તા0ાતં/.૦01/10/20) 90૦ 395 0 554. 
બળા તાણ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52૪50૬4) [992] 


1101 ॥110:/0/%7.૪તા0ાતંઝ/.૦૦01/10/20) 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ઝ 52%ડત09/20 [992], 


1108 ॥10:/0/%7./છતા0ાતં/.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમૂં/ 52%ડત09/20 [992]. 


110 (110:/0/%7.૪તા0ાતંઝ/.૮૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમૂં૧/ 50100520641 [992] 


તા 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું(2 50005203410 [992] 


1101 (180:/%/%7.૪તા0ાતં.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું૧/2 52%ડત09/20 [992]. 


110 (110:/%/%7.૪તા0ાતં/.૮૦01/10/20) 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1101 (180:/0/%7%.1છતા0ાતંઝ/.૦૦01/10/20) 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું૧/ઝ 52%ડત09/1 [992], 


110 ॥110:/%/%7.#છતા0ાતં/.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊું/ત 52૪520૬4) [992] 


1108 ॥190:/1%/%(તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8/ 
બતા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ(ત 52૪520૬4) [992] 


1101 ॥190:/1%/%(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦00/10/8/ 
બળા તાસ00(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52૪520૬4) [992] 


1101 ॥190:/1%/%(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8/ 
બળા તાસ100(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52૪50૬4) [992] 


1101 ॥190:/1%0% (૯તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8/ 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊુંગ/ત 52૪50૬4) [992] 


1101 ॥190:/1%%(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8/ 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52૪50૬4) [992] 


1101 ॥190:/9%/% (તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8)/ 
બળા તાસા0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/તા 52૪50૬4) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦ાતાઉતત.૦૦૦/1/8//. 240૦410 0554. 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%ડટ0૬મા) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦ા0ઉતત.૦૦૦/10/8//. 220૦411 0554. 
બળા તાસ00(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ 52૪50૬4) [992] 


1108 ॥180:09%0/%.(૦તાઝાઉતત.૦૦0/10/8// 220૦412 01554. 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52%રડટ0૦/મા) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦ાઝઉતત.૦૦૦/10/8//. 240૦413 01554. 
બળા તાસ(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊું/ત 52૪520૬4) [992] 


1108 ॥180:00%00/%. (૦તાઝાઉતત.૦૦૯/1/8/. 220૦414 0 554. 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52૪50૬4) [992] 


1108 ॥180:00%00/%. (૯ાઝલઉતત.૦૦૦/1/8//. 40૦41501554. 
બળા તાસ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊુંગ/ત 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦તાઝઉતત.૦૦૦/1/8//. 240૦416 0554. 
બળા તાસ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું(ત 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦ાઝઉતત.૦૦૦/1/8/. 2409417 0554. 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52૪50૦4) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦ાઝાઉતત.૦૦૦/1/8//. 220૦418 01 554. 
બળા તાણ100(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52૪50૬4) [992] 


1108 ॥180:09%0/%.(૦ાઝઉતત.૦૦૦/10/8/. 240૦419 01554. 
બળા તાસ100૯21021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%/ડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/1%/%(તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું( 52%/રડટ0૬મા) [992] 


1108 ॥180:00%10/%.(૦ાઝઉતત.૦૦૦/1/8/. 220૦421 0554. 
બળા તાસા0(૦૩ા021ત2-000 


1887 -ઊું/ 52૪520૬4) [992] 


1108 ॥190:/1%/%(૯ઢાંઝવા1તત.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ00(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊું(ત 52%ડટ0૬મા) [992] 


1101 ॥190:1%0%(તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8/ 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52૪50૬4) [992] 


1108 ॥180:00%00/%.(૦ા0ઉતત.૦૦૦/10/8/. 40૦424 ૦ 554. 
બળા તાસ(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52%ડટ0૬મા) [992] 


1108 ॥180:09%0/%.(૦ાઝઉતત.૦૦૦/10/8/ 40૦42501554. 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52૪520૬4) [992] 


1101 ॥190:/9%/%(૯તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52૪50૦4) [992] 


1101 ॥180:/0/%7.છતા0ાતં/.૦/10/20) 
બળા તાસ00(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52%રડટ0૬/તા) [992] 


1101 ॥190:/1%/%(તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8/ 
બળા તાસ00(૦૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%/ડટ0૬/રા) [992] 


1101 ॥110:/0/%7 છતા0ાતંઝ/.૦૦01/10/20) 
બળા તાણ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊૂંગ(ા 52૪5૦0૧૦40 [992] 


1101 ॥190:/1%/%(તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52૪50૬4) [992] 


1108: (11040706 (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/19/20)/ 220૦431 0 554. 
બતા તાસ00(૦૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52૪50૬4) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦ા0ઉતત.૦૦૯/1/8/. 40૦432 ૦ 554. 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52૪50૬4) [992] 


110 ॥180:/0/%7%.1૪તા0ાતં/.૦/10/20) 
બળા તાસ00(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/1%/%(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાણ0(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


110 ॥110:/0/%7.૪તા0ાતં/.૦/10/20) 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%/રડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/1%%(૯તાંઝવા1તતા.૦૦00/10/8/ 
બળા તાણ0(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52૪50૬4) [992] 


1108 ॥180:00%00/%.(૦ાઝઉતત.૦૦૦/10/8// 220૦ 437 0 554. 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊુંગ/ત 52૪520૬4) [992] 


1108 ॥190:/1%/% (૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2)/ 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું(ત 52%ડટ0૬મા) [992] 


1101 ॥190:/1%/%(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52૪520૦4) [992] 


1101 ॥190:/1%0%(૯તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ00(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/1%/%(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/1%/%(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ0(૦૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊુંગ/ત 52ા%ડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/1%0%(૯તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8/ 
બળા તાસ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52૪520૬4) [992] 


1101 ॥190:/1%% (૯ઢાંઝવા1તત.૦૦૦0/10/8/ 
બળા તાસ00(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊપું/ત 52%ડટ0૦/4ા) [992] 


1101 (110:/0/%7%.૪તા0ાતંઝ/.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમૂં/ 52૪520૬4) [992] 


1101: ॥190:1%0%(૯ઢાંઝવા1તત.૦૦૦0/10/8)/ 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/તા 52૪50૬4) [992] 


1101 ॥190:/1%/%(૯તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8/ 
બળા તાસ00(૯૭1021ત2-000 


1887 -ઊમુંગ/મ 52ા%ડટ0૦/તા) [992] 


1101 ॥190:/1%0%(૯તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ00(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊું/ 52૪520૬4) [992] 


1101 (110:/%/%7.૪તા0ાતંઝ/.૮૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52%રડટ0૬/તા) [992] 


1108 ॥190:/1%0%(૯તાંઝવા1તત.૦૦૦0/1/2/ 
બળા તાસ00(૦૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊપું/ા 52૪520૦4) [992] 


1108: (11040706 (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/19/20)/ 220૦451 0 554. 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52૪520૬4) [992] 


1108 ॥180:00%00/%. (૦ા0ઉતત.૦૦૦/10/8//. 40૦ 452 ૦ 554. 
બળા તાસ100(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52%રડટ0૬મા) [992] 


1101 ॥190:/1%/% તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમૂં/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/9%%(૯તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/1/2/ 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%ડટ0૬/તા) [992] 


1101 ॥110:/0/%7.#૪તા0ાતંઝ/.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/1%/%(૯તાંઝવા1તત.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52%રડટ0૬મા) [992] 


1101 ॥190:/1%/%(તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8/ 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52૪50૬4) [992] 


1101 ॥190:/1%/%(તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8/ 
બળા તાસ00(૦૭ા021તત-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1108: (11040706. (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/19/20)/ 2209 459 0 554. 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું(ત 52%રડટ0૬/તા) [992] 


1101 ॥190:/1%0%(૯ઢાંઝવા1તત.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊું/ત 52%/ડટ0૬મા) [992] 


110 ॥110:/0/%7.૪તા0ાતંઝ/.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52ા%ડત0૬/0 [992], 


1101 (10:/0/%7.#૪તા0ાતંઝ/.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ0(૦૭ા021ત2-૦000 


110 ॥110:/%/%7.૪તા0ાતં.૦01/10/20) 
બળા તાસ1001621021ત2-૦000 


1887 -ઊમું૧/ઝ 52ા%ડત09/10 [992]. 


1101 (180:/%/%7.૪તા0ાતં.૦01/10/20) 
બળા તાસ100(૯૭1021ત2-000 


1887 -ઊમું/ઝ 52%5209/20 [992], 


1101 ॥110:/0/%7.૪તા0ાતં/.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૦૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%ડટ0૬/તા) [992] 


1101 (110:/0/%7%.૪તા0ાતં/.૦01/10/20) 
બળા તાસ0(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/2 50%5209/20 [992]. 


1101 (110:/0/%7%.1૪તા0ાતં/.૦૦01/10/20) 
બળા તાણ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ઝા 52%ડત09/20 [992]. 


1101 (110:/0/%7.૪તા0ાતં2.૮૦01/10/20) 
બળા તાસ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/તા 52ા%ડટ0૦/મા) [992] 


1101 ॥190:1%% (૯ઢાંઝવા1તત.૦૦૦0/10/20/ 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52૪50૬4) [992] 


1108: (11040706 (૦ત1ા1ત2.૦૦1/19/20) 240૦470 0554. 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥180:00%10/%. (૦ાઝતાઉતત ૦૦/1/80. 220૦471 0554. 
બળા તાસ(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:1%%તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/1/8/ 
બળા તાણ00(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊુંગ/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1108: (11041706 (૦ત1ા1ત2.૦૦01/19/20) 220૦473 01554. 
બળા તાસ100(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 550૬માં) [992] 


1108 ॥100:00%0/%.(૦ાઝાઉતત.૦૦૦/10/8//. 40૦474 0 554. 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52%/રડટ0૬/મા) [992] 


1108: (11041706 (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/19/20)/ 20૦475 0 554. 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52૪50૬4) [992] 


1108 ॥180:09%00/%.(૦ાઝઉતત.૦૦૦/1/8/. 220૦476 0 554. 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊપું/ા 52%ડટ0૦/મા) [992] 


1101 ॥190:/1%0%(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊું/ 52૪520૬4) [992] 


1108 ॥180:00%0/%. (૦ા0ઉતત.૦૦૯/1/8/. 20૦478 0 554. 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/તા 52%ડટ0૬મા) [992] 


1108 ॥100:00%0/%.(૦ાઝાઉતત.૦૦૦/10/8/. 220૦479 01554. 
બળા તાસા00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:1%/%(તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8)/ 
બળા તાસ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું( 52%/રડટ0૬મા) [992] 


1101 ॥190:/1%0%(૯તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8/ 
બતા તાસ100(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52૪50૬4) [992] 


1101 ॥190:/1%/%(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8// 
બળા તાણા(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:9%/%(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊું/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/1%%તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ(ત 52%ડટ0૬મા) [992] 


1101 ॥190:/1%/%(૯તાંઝવા1તતા.૦૦00/10/2)/ 
બળા તાસ(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52%/ડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/9%/%(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8/ 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-000 


1887 -ઊમું/ત 52૪50૬4) [992] 


1101 (110:0%/%7 #૪તા0ાતંઝ/.૦૦01/10/20) 
બળા તાણ(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%રડટ0૦/તા) [992] 


1101 ॥190:/1%0% (ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાણ0(૦૭ા021તત-૦000 


1887 -ઊમું/તા 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/1%0%(૯ઢાંઝવા1તત.૦૦૦0/10/8/ 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 5250૬4) [992] 


1101 ॥190:1%/%(૯તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-000 


1887 -ઊુંગ/ત 52૪520૬4) [992] 


1108: (11041706 (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/19/20)/ 20૦491 0 554. 
બળા તાસ0(૦૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:1%%૯તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8/ 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/તા 52%ડટ0૦/ મા) [992] 


1101 ॥180:/%/%7%.૪તા0ાત2.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/મ 52૪50૬4) [992] 


1101 ॥190:1%%(૯ઢાંઝવાઇતતા.૦૦૦0/10/8/ 
બળા તાણ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦તાઝાઉતત.૦૦૦/10/8/. 220૦ 495 0 554. 
બળા તાણ00(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/મ 52૪520૬4) [992] 


1101 ॥190:/9%0%(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8/ 
બતા તાસ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52%ડટા0૬મા) [992] 


1108: (11040706 (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/10/20)/ 209 497 ૦ 554. 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊપુંગ/ત 52૪520૬4) [992] 


1101 ॥190:/9%/%(૯તાંઝવા1તત.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊુંગ/ત 52૪50૬4) [992] 


1108 ॥110:/%/%7%.1૪તા0ાતં/.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/મ 52૪520૬4) [992] 


1101 ॥190:/1%/%(૯તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊું/ત 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:1%/%(તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ00(૦૭ા001ત2-૦000 


1887 -ઊમું( 5250૬4) [992] 


1101 ॥190:/1%0%(૯તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8/ 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ(ત 52૪520૬4) [992] 


1101 ॥190:/9%/% (૯તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાણ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊુંગ/ત 52ા%ડટ0૬/રા) [992] 


1101 ॥190:/1%/%(૯તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/1/2/ 
બળા તાસ00(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊુંગ/ત 52%ડટ0૬મા) [992] 


1101 ॥190:/1%% તાંઝવા1તત.૦૦૦0/10/8/ 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52૪50૬4) [992] 


1101 ॥190:/1%0%(૯તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8/ 
બતા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊુંગ/ત 52%રડટા0૬/તા) [992] 


110 (180:/0/%7%./છતા0ાતં/.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52ા%ડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/0%0%(તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/1%/%(તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2)/ 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊું/મ 52૪50૬4) [992] 


1108 ॥180:00%00/%.(૦ાઝાઉતત.૦૦૦/10/8/. ઇ0૦ 510 0 554. 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું(ા 52૪50૬4) [992] 


1108 ॥180:00%00/%.(૦ાઝઉતત.૦૦૦/10/8//. 2206 511 0554. 
બળા તાસ(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦તાઝલઉતત ૦૦૯108. 2206 512 0 554. 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊુંગ/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥100:09%0/%.(૦ાઝઉતત.૦૦૯/1/8//. 240૦ 51301554. 
બળા તાણ100(621021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 5૪5૬માં) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦ા0ઉતત.૦૦૦/1/8/. 240૦ 514 0 554. 
બળા તાસ00(૦૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊું/ત 52૪520૦4) [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦ાઉતત.૦૦૦/10/8//. 240૦ 5150554. 
બળા તાસ00(૦૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%રડટ0૬/તા) [992] 


1108 ॥100:00%0/%. (૦ાઝઉતત.૦૦૦/1/8/. ઇ0૦ 516 0 554. 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥100:00%0/%. (૦ાઝઉતત.૦૦૦/1/8//. ઇ0૦ 517 0 554. 
બળા તાસ100(621021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ(ત 52%ડટ0૬મા) [992] 


1108 ॥100:00%0/%. (૦તાઝઉતત.૦૦૯/1/8. 220૦ 518 0 554. 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1018. 119.0%0%0% 1૦12 તાતતા ૦૦૮00104 20૦519 0554 
બળતા 00168/60212(.૦001 


1887 -ઊમુંગ/ત 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/3%/%(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦00/10/2/ 
બળા તાસ00(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52૪520૬4) [992] 


1108: (11041706 (૦ત1ા1ત2.૦૦01/19/20)/ 240૦ 521 0554. 
બળા તાણ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊું/ત 52૪520૬4) [992] 


1108 ॥100:00%00/%. (૦ા0ઉતત.૦૦૦/10/8//. 20૦ 522 0 554. 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%ડટા0૬/મા) [992] 


110 (180:/0/%7 #છતા0ાતંઝ/.૦૦01/10/20) 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52%/ડટ0૬/મા) [992] 


1108 ॥180:00%00/%.(૦ાઝઉતત.૦૦૯/10/8//. ઇ0૦ 524 ૦ 554. 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2/-૦000 


1887 -ઊમું/તા 52૪50૬4) [992] 


1108: (11040706 (૦તાા1ત2.૦૦૦1/10/20)/ 240૦ 5250 554. 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊું/ 5૪5૬માં) [992] 


1101 ॥190:/9%0%.(૯તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊુંગ/ત 5ત%રડટા0૬/મા) [992] 


1108: (11040706 (૦તા1ત2.૦૦૦1/19/20)/ 220૦ 527 0 554. 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું(ત 52%ડટ0૬મા) [992] 


1101 ॥190:/9%/%(૯તાંઝવા1તત.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊુંગ/મા 52૪520૬4) [992] 


1101 (110:/0/%7%.#છતા0ાતંઝ/.૦૦01/10/20) 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52૪50૬4) [992] 


1101 ॥190:/9%/%(૯તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/મ 52ા%/ડટ0૬/મા) [992] 


1108: (11041706 (૦ત1ા1ત2.૦૦01/10/20) 240૦ 531 0 554. 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-000 


1887 -ઊુંગ/ત 52%રડટ0૬મા) [992] 


1101 ॥190:1%/%(તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બતા તાસ(૦૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52ા%ડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:1%0%.(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાણ00(૯૭1021ત2-000 


1887 -ઊમું/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/1%0%(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊું/મ 52%ડટ0૬/મા) [992] 


110 (180:/0/%7.૪તા0ાતં/.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/9%0%(૯તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8/ 
બળા તાસ(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52૪520૬4) [992] 


1108: (11041706 (૦ત1ા1ત2.૦૦૦1/19/20)/ 20૦ 537 ૦ 554. 
બળા તાણ00(૯૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52૪50૬4) [992] 


1101 ॥190:/1%%(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8/ 
બળા તાણ0(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52૪50૬ મા) [992] 


1101 ॥110:00/%7.1૪તા0ાતંઝ/.૦૦01/10/20) 
બળા તાણ(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊું/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/1%/%(૯તાંઝવા1તત.૦૦૦0/10/2/ 
બતા તાસ00(૦૩ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52૪50૬4) [992] 


1101 ॥190:/1%0%(તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2)/ 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમૂંગ(ા 52૪5૦04) [992] 


1101 ॥190:/1%/% (૯તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બતા તાણ00(૯૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%/ડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/9%/% (૯તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊુંગ/ત 52૪520૬4) [992] 


1101 ॥190:/1%% (૯તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8/ 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊપું/મ 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/1%0%(૯તાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2)/ 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52૪50૬4) [992] 


1101 ॥190:1%/%(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊુંગ/ત 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:/1%/%(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/2/ 
બળા તાસ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ત 52%ડટ0૬/મા) [992] 


1101 ॥190:1%0%(૯ઢાંઝવા1તતા.૦૦૦0/10/8)/ 
બળા તાણ00(૦૭1021ત2-૦000 


1887 -ઊપુંગ/ા 52%રડટ0૬/મા) [992] 


1101 (180:/0/%7%.છતા0ાતંઝ/.૦૦01/10/20) 
બળા તાસ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમુંગ/ત 52૪520૬4) [992] 


1108 ॥180:00%0/%. (૦ાઝઉતત.૦૦૯/1/8/. ઇ૦ 550 0 554. 
બળા તાણા(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊમું/ 52%ડટ0૬મા) [992] 


1108 ॥100:00%00/%.(૦ાઝઉતત.૦૦૦/1/8//. ઇ૦ 551 ૦ 554. 
બળા તાણ00(૦૭ા021ત2-૦000 


1887 -ઊંગ/ા 5ાપડટા0(તાં0 [952] 


1101 ॥190:/1%%(૯ઢાંઝવા1તત.૦૦૦0/1/2/ 
બાહા તાહા(0(૯૩ા0તા1તત/-૦૦૯0 


1887 -ઊ[ગમા 5યાપલડટા0/ તાં [992] 


1108 ॥180:00%0/%.(૦ાઝઉતત.૦૦૦/1/8//. ઇ૦ 553 0 554. 
બાહા તાહા(0(૯૩ા0તા1તત/-૦૦૯0 


1887 -ઊંગ/તા 5તાપતડા0લ(તા0 [95 


1108 ॥180:09%/%.(૦તાઝઉતત.૦૦૦/10/8/. ઇ0૦ 554 ૦ 554. 
બાહા તાહા(0(૯૩ા0તાતત/-૦૦૯0 


